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Katowice, dnia 5 czerwca 2019 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
0KA.4210.8.2019.CW 


DECYZJA 
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz na 
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) 
po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego: 
PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 25 lutego 2019r. 


zatwierdzam 


ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na 


okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 


UZASADNIENIE 


W dniu 28 lutego 2019r., na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na wytwarzanie 
ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem, zostało wszczęte postępowanie 


administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. 


Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy — Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. 
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest 
zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy - Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia 
Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988), 
zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”. 

Ustalone w taryfie, przez Przedsiębiorstwo, ceny i stawki opłat oraz stawki opłat za usługi 


przesyłowe skalkulowane zostały na podstawie planowanych do poniesienia w okresie 
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obowiązywania taryfy kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności koncesjonowanej wraz 
z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w prowadzoną działalność w zakresie 
wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Ceny ciepła w źródłach: „Oddział 
Moszczenica”, „Oddział Zofiówka”, „Oddział Pniówek”, „Oddział Suszec”, w Częstochowie przy ul. 
Odlewników, oraz w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 72, skalkulowane zostały przez 
Przedsiębiorstwo w oparciu o uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, zdefiniowany 
w $ 13 rozporządzenia taryfowego. 

Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji. 


POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 479% §1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w 
związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, 
stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo 
o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 i następne Kodeksu postępowania 
cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, 
taryfa wraz z informacją o decyzji zostaną skierowane do ogłoszenia we właściwym miejscowo 
wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
I- 


Marek Miśkiewicz 
Dyrektor 
Południowego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Katowicach 


Otrzymuje: 
Pan Adam Czyż 


Pełnomocnik 

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. 
ul. Rybnicka 6C 

44-335 Jastrzębie-Zdrój 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 
Cyprian Walczyk - gł. specjalista 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 117 (117) 11 czerwca 2019 r. 


PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA 
SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. Rybnicka 6 C 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 


TARYFA DLA CIEPŁA 


NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
i ZAŁĄCZNIK 
DO DECYZJI PREZESA URE 


Jastrzębie-Zdrój, 2019 r. 
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"ask 


. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie 


Przedsiębiorstwo energetyczne — PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa 
S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Żdroju (PTEP Jastrzębie) - podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu 
ciepłem; 

odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy 
z przedsiębiorstwem energetycznym; 


obiekt — budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; 


źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania 

ciepła; 

sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do 

przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych; 

przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego 

węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym 

węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w 

obiektach; 

węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany 

rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości 

ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych; 

grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt; 

instałacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do 

transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do 

odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 

zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy 

węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, 

w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło 

ciepła; 

układ pomiarowo-rozliczeniowy — zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i 

parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia 

należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z 

przepisami o miarach; 

nielegalne pobieranie ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, 

z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub 

poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów 

dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy; 

zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 

o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie 

wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 

przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego 

obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany 
powietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 


Megawat — Przedsiębiorstwo Energetyczne „Megawat” Sp. z o.o. z siedzib w Gliwicach; 
PGG — Polska Grupa Górnicza.S.A.-z siedzibą w Katowicach. 
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2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem 
w ciepło 
PTEP Jastrzębie prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem 


w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 
zakresie: 


a) wytwarzania ciepła — koncesja z dnia 25 września 1998 r., nr WCC/61/1258/U/0T- 
2/98/JS (ze zmianami), 


b) przesyłania i dystrybucji ciepła — koncesja z dnia 25 września 1998 r., nr 
PCC/65/1258/U/OT-2/98/JS (ze zmianami), 


c) obrotu ciepłem  — koncesja z dnia 15 lipca 2015 F., nr 
PCC/367/1258/W/OKA/2015/MMi1 (ze zmianami). 


3. Podział odbiorców na grupy taryfowe 
Podziału odbiorców na grupy dokonano w zależności od: 
a) źródła ciepła lub zespołu źródeł ciepła zasilających sieć ciepłowniczą, 


b) sieci ciepłowniczej, 
c) miejsca dostarczania ciepła. 


SZ 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 

1. |W-41-10 |eksploatowanych przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanych w Jastrzębiu- 
Zdroju przy ul. Gagarina 118a i ul. Krasickiego 21; nośnik ciepła-woda 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 

2. |W-51-10 j|eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Knurowie przy 


ul. Sienkiewicza 31; nośnik ciepła — woda 


Charakterystyka grup odbiorców 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
3. |W-52-10 jeksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Knurowie przy 
ul. Niepodległości 7; nośnik ciepła — woda 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
4. eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Raciborzu przy 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła, 
zlokalizowanym w Kuźni Raciborskiej przy ul. Krasickiego 12, zasilającym 
5. bezpośrednio zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło ciepła i zewnętrzna 
instalacja odbiorcza są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik 
ciepła — woda 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
W-72-10 |eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Rybniku przy 
Odbiorcy, dia których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Częstochowie 
przy ul. Odlewników; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Jastrzębiu- 
Zdroju przy ul. Rybniekiej 66: (Oddział Zofiówka); nośnik ciepła — woda. 


ul. K. Miarki 13; nośnik ciepła — woda 
ul. Obywatelskiej 5; nośnik ciepła — woda. 
Strona 3|14 
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Symbol Charakterystyka grup odbiorców 
grup 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
W-11-10 eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Jastrzębiu- 
Zdroju przy ul. Energetyków 17 (Oddział Moszczenica); nośnik ciepła — 
woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
10. 
pre 
| 
13. 
przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone 


zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c i ul. Energetyków 
H W.30-10 Ww źródle ciepła eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w 


grupowy węzeł ciepiny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć, 
grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza są eksploatowane 


17 (Oddział Moszczenica i Oddział Zofiówka), poprzez sieć ciepłowniczą; 
źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — 
woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c i ul. Energetyków 
17 (Oddział Moszczenica i Oddział Zofiówka), poprzez sieć ciepłowniczą 
i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł cieplny są eksploatowane przez PTEP 
Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c i ul. Energetyków 
17 (Oddział Moszczenica i Oddział Zofiówka), poprzez sieć ciepłowniczą 
i grupowy węzeł cieplny; źródło, sieć i grupowy węzeł cieplny są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Jastrzębiu-Żdroju przy ul. Rybnickiej 6c i ul. Energetyków 
17 (Oddział Moszczenica i Oddział Zofiówka), poprzez sieć ciepłowniczą, 
Pawłowicach przy ul. Kruczej 18 (Oddział Pniówek); nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18 (Oddział Pniówek), 
poprzez sieć ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP 
Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18 (Oddział Pniówek), 
poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł cieplny są 
przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18 (Oddział Pniówek), 
poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację 
odbiorczą; źródło, sieć, grupowy węzeł ciepiny i zewnętrzna instalacja 
orzez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Suszcu przy 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Suszcu przy ul. Piaskowej 35 (Oddział Suszec), poprzez 
sieć ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; 
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grup 
= 
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W-53-14 


Charakterystyka grup odbiorców 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1 c, poprzez 
sieć ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; 
nośnik ciepła — woda. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1 c, poprzez 
sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł cieplny są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1 c, poprzez 
sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny; źródło, sieć i grupowy węzeł 
cieplny są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1c, poprzez sieć 
ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; 
źródło, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Studziennej 3, poprzez sieć 
ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; 
nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Studziennej 3, poprzez sieć 
ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł cieplny są eksploatowane 
przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Studziennej 3, poprzez sieć 
ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; 
źródło, sieć i zewnętrzna instalacja odbiorcza są eksploatowane przez 
PTEP Jastrzębie; grupowy węzeł cieplny jest eksploatowany przez odbiorcę; 
nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Studziennej 3, poprzez sieć 
ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny; źródło, sieć i grupowy węzeł cieplny 
są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła-woda 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Studziennej 3, poprzez sieć 
ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; 
źródło, sieć, grupowy węzeł ciepiny i zewnętrzna instalacja odbiorcza są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Mościckiego, poprzez sieć ciepłowniczą; 
źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — 
woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Mościckiego, poprzez sieć ciepłowniczą 
i węzeł cieplny; źródło, sieć i waj cieplny są eksploatowane przez PTEP 
Jastrzębie; nośnik ciepła: woda: 
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Symbol Charakterystyka grup odbiorców 
grup 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Mościckiego, poprzez sieć ciepłowniczą, 
W-73- 
1. 


3-15 igrupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć, 


grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza są eksploatowane 
przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 

e nota 

bo wota 


Odbiorcy, dia których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 

zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 72 i ul. Kubsza 

28 poprzez sieć ciepłowniczą; źródła i sieć są eksploatowane przez PTEP 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 

zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 72 i ul. Kubsza 

28, poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródła , sieć i węzeł cieplny 

są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie;-nośnik ciepła-woda 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 

zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 72 i ul. Kubsza 

4 28, poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną 

` instalację odbiorczą; źródła, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna 

instalacja odbiorcza są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik 
ciepła — woda. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 

5 |W-91-11 zlokalizowanych w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 54 i ul. Wojska Polskiego 8, 

` poprzez sieć ciepłowniczą; źródła i sieć są eksploatowane przez PTEP 

Jastrzębie; nośnik ciepła-woda. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 

zlokalizowanych w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 54 i ul. Wojska Polskiego 8, 

poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródła, sieć i węzeł cieplny są 

eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 

woda. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 

zlokalizowanych w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 54 i ul. Wojska Polskiego 8, 

poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację 

odbiorczą; źródła, sieć, grupowy węzeł ciepiny i zewnętrzna instalacja 
odbiorcza są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 

(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą 

eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez 

PTEP Jastrzębie. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 

(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą 

eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny 

eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł 
cieplny eksploatowane.przez PTĘP. Jastrzębie. 


Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 54 i ul. Wojska Polskiego 8, 
37. | W-91-14 poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny; źródła, sieć i grupowy 
węzeł cieplny są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — 
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Lp.| Symbol 
grup 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 


i powa 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Szczygłowice”) poprzez sieć ciepłowniczą, 


43. | D-51-27 |grupowy węzeł ciepiny i zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowane 
przez Megawat oraz zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowaną przez 


PTEP Jastrzębie. 
pow dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 


(źródło ciepła — Ciepłownia „Dębieńsko”) poprzez sieć ciepłowniczą 
D-71-11 


Charakterystyka grup odbiorców 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł 
cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowane przez PTEP 
Jastrzębie. 


44, eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą zlokalizowaną na 
terenie miasta Czerwionka-Leszczyny — dzielnicy „Centrum” eksploatowaną 
przez PTEP Jastrzębie. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Dębieńsko”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą zlokalizowaną na 
terenie miasta Czerwionka-Leszczyny — dzielnicy „Centrum” i węzeł cieplny 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Dębieńsko”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą zlokalizowaną na 
terenie miasta Czerwionka-Leszczyny — dzielnicy „Centrum”, grupowy węzeł 
cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowane przez PTEP 
Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez PTEP Jastrzębie. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł 
cieplny eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą i 
grupowy węzeł cieplny eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą, 
grupowy węzeł ciepiny i zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowane 
przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez PGG oraz grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną 
instalację odbiorczą eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Rymer”) poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł 
cieplny eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 
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Symbol 
grup 


D-71-31 


Charakterystyka grup odbiorców 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGE 
Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku (źródło ciepła zlokalizowane 
w Rybniku przy ul. Podmiejskiej), poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną 
przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Jankowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez PGG oraz poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną 
przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Jankowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez PGG oraz sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny 


D-71-41 
55. | D-71-42 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
56. D-71-45 (źródło ciepła — Elektrociepłownia „Jankowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez PGG oraz sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny 
7 


i zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 
CZ 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


(źródło ciepła — Kotłownia „Jedłownik”) poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł 
ciepiny eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


4.1 Ceny i stawki opłat dla odbiorców w poszczególnych grupach 


1. Stawki opłat dla odbiorców w grupach: 


Grupa Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc Stawka opłaty za ciepło 
Odbiorców cieplną (zł/MW) (zł/GJ) 


W-41-10 17 918,60 


8 910,91 


12 842,49 


[_ws210 | 20 935,65 


16 006,84 
W-72-10 12 597,48 
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Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupach: 


Cena za Miesięczna Cena Stawka opłaty | Miesięczna rata | Stawka opłaty 

biorców | mategną | zamówom | cipa | "onia | usługi |stiejzausug | usg - 
odbiorców pilną RANA w Biz 
zł ZHMW/m-c Zł/GJ 


Waz | 3586050 | 2821911 | 2651 | 1880 | - | 
1 | 916 | 


3 
R 
i 
Q 
[cj 


N 
Š 
5 


moc cieplną 
ZMW zł/MWim-c ZYGJ 


6,10 
13,52 
9,15 
11,26 


[_w-10-12 | 9274.35 | 1738.53 | 3000 5121,47 
[ W-10-14 | 92742.35 | 772853 | 30,09 4 155,84 
W-10-15_|_92 742,35 30,09 4 364,37 
W-30-10 | 7211689 | 6009,74 | 1963 | 2612 | - | 
W-30-11 | 72116,89 19,63 2 675,16 
19.63 681502 
19,63 6 920,54 
W-31-10 | 76324,83 | 6360,40 | 2185 | 5756 |  - |] 
| W-31-11 | 7632483 | 636040 | 21,85 1 739,58 
we53-11 | MT2f844 | 9773.20 | 35,76 242,5 


4,04 
12,30 
13,02 


2,45 
8,02 
13,37 
11,63 
15,48 
9,81 
16,85 
11,42 
14,24 
16,50 
7,33 
17,97 
12,26 


35.6 3482,60 
Dwe6111 | 977002 | 814667 | 2655 | 1660 | 443655 | 360716 
26:55 646,07 
[w-61-13- | 0776002 | 814657 | 2655 4701 
26.5 5738,09 
26,5 7031.88 
1251600 | 5032 1308.26 
1251600 | 5032 6657.03 
28,2 2750,98 
[W=81-12- [14044193 | 1170349 | 2882 514935 
28,2 584540 
2530 4928.88 
i ; 11,35 


W-91-14 | 118347,86 | 9862,32 | 25,30 | 14,62 | 41959,78 | 3496,65 
[_W-91-15 | 118347,86 | 9862,32 | 2530 | 1462 | 5342750 | 4452,29 11,59 


11,42 
10,83 
6,26 
14,32 


4.1.1 Dia odbiorców w grupach D-51-11, D-51-12, D-51-14, D-51-15 PTEP Jastrzębie 
stosuje: 


e) 


cenę za zamówioną moc ciepiną — wyrażoną w złotych za MW, 

cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, 

stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


w wysokości określonej w taryfie dla ciępła Megawat (źródło ciepła - Elektrociepłownia 


„Knurów”) oraz stawki opłat w wysókOści.określonej przez PTEP Jastrzębie: 
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opłaty stałej za usługi | Stawka opłaty zmiennej 


6 Stawka opłaty stałej za 
rupa ; X 
p usługi przesyłowe AET PEE za usługi przesyłowe 


Odbiorców 
osa | sasa | mos | 01 | 
| pst42 | naos | esa | BA | 
Dst14 | | Bano | 615426 | 165 | 
oss |  1ór | 8095 | 86 | 


Miesięczna rata stawki 


4.1.2 Dia odbiorców w grupie D-51-27 PTEP Jastrzębie stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Megawat (Źródło ciepła - Ciepłownia 
„Szczygłowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty stałej za pana Fred Stawka opłaty zmiennej 
usługi przesyłowe Raty "mj g za usługi przesyłowe 
O amw | amw ziGJ 
4 199,93 


Grupa 
Odbiorców 


D-51-27 


4.1.3 Dla odbiorców w grupach D-53-11, D-53-12, D-53-15 PTEP Jastrzębie stosuje: 


a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
ciepinej, 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Megawat (źródło ciepła - Ciepłownia 
„Dębieńsko”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


$ Miesięczna rata stawki : ś 
Stawka opłaty stałej za opłaty stałej za usługi Stawka opłaty zmiennej 


Grupa usługi przesyłowe irzósyłówi za usługi przesyłowe 


Odbiorców 
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4.1.4 Dla odbiorców w grupach D-71-11, D-71-12, D-71-14, D-71-15, PTEP Jastrzębie 
stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Ciepłownia 
„Chwałowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty stałej za SR aR Pok Stawka opłaty zmiennej 
usługi przesyłowe ZES UłÓWE za usługi przesyłowe 


4.1.5 Dla odbiorców w grupie D-71-16 PTEP Jastrzębie stosuje: 


a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


Grupa 
Odbiorców 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Ciepłownia 
„Chwałowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty stałej za E daga GRA Stawka opłaty zmiennej 
usługi przesyłowe SPARE ISA za usługi przesyłowe 
złłMW zł/MWim-c zł/GJ 
D-71-16 


Grupa 
Odbiorców 


4.1.6 Dla odbiorców w grupie D-71-22, PTEP Jastrzębie stosuje: 


a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 
b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 
c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Ciepłownia „Rymer”) 
oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty stałej za Za A pad Stawka opłaty zmiennej 
usługi przesyłowe Pay A ÓW g za usługi przesyłowe 
zŁMW złUMWiIm-c zł/GJ 
79 099,19, 


A Strona 11|14 


Grupa 
Odbiorców 


D-71-22 
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4.1.7 Dla odbiorców w grupie D-71-31 PTEP Jastrzębie stosuje: 


a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 
b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 
c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 
w Rybniku (źródło ciepła zlokalizowane w Rybniku przy ul. Podmiejskiej) oraz stawki opłat 
w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty stałej za Miesięczna rata stawki Stawka opłaty zmiennej 
- opłaty stałej za usługi d 
usługi przesyłowe  rzesyłowie za usługi przesyłowe 


Grupa 
Odbiorców 


zł/łMW zł/MW/m-c zYYGJ 
D-T1-31 62.963, 


4.1.8 Dla odbiorców w grupach D-71-41, D-71-42, D-71-45 PTEP Jastrzębie stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Elektrociepłownia 
„Jankowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty stałej za pań wa wą Stawka opłaty zmiennej 
usługi przesyłowe rsa e owe g za usługi przęsyłowe 


zZzYMW ZYMW/m-c złłGJ 


Grupa 
Odbiorców 


63 112,13 5 259,34 12,32 
5 257,84 12,90 
6 332,16 14,67 


4.1.9 Dla odbiorców w grupie D-81-12 PTEP Jastrzębie stosuje: 


a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 
b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 
c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Kotłownia „Jedłownik”) 
oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 
Stawka opłaty zmiennej 


Stawka opłaty stałej za Miesięczna zka Stawki 
usługi przesyłowe bptaty state] za ustigi za usługi przesyłowe 
przesyłowe 
zł/łMW zł/MWIm-c zHGJ 
| Dam | 556 6870.73 


ke K 


Grupa 
Odbiorców 
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os | wo | aw | so | 
100 75807 


Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zastosowanie znajduje ustawa 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). 


5. Zasady ustalania cen i stawek opłat 


Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 7, 44 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2019r. poz. 755 ze zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 
22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988). 


5.1 Warunki stosowania cen i stawek opłat 


Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów 
jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone 
zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 
92). 

W przypadkach : 

- niedotrzymania przez strony warunków zawartej umowy, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy, 

- _ nielegalnego pobierania ciepła, 

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 
22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988). 


Opłaty za nielegalne pobieranie ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat za 
dostarczane ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r: poz: 2174 ze zm.). 


Strona 13|14 
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5.2 Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat 


PTEP Jastrzębie powinno powiadomić odbiorców w sposób przejrzysty i zrozumiały o zmianie 
cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej 


zmiany. 


DYREKTOR 
Biuro Planowania Pradu ji i Sprzedaży 


A 


Strona 14| 14 
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Katowice, dnia 5 czerwca 2019 r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
O0KA.4210.15.2019.JAd 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 


administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 
Zakład Produkcji Ciepła „Żory” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Żorach 
(zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”), 


zawartego w piśmie z 8 kwietnia 2019 r., 


zatwierdzam 
ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na 


okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 


UZASADNIENIE 

W dniu 10 kwietnia 2019 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na 
wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. 
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. 
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest 
zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy — Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 44 i art. 45 ustawy - Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Energii 
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988), zwanego w dalszej części 


decyzji „rozporządzeniem taryfowym”. 
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Ustalone w taryfie, ceny wytwarzania ciepła skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo 
w oparciu © uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, zdefiniowany 
w $ 13 rozporządzenia taryfowego, natomiast stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane 
zostały na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, 
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. 


Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 479% §1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (art. 479* Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 785). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, 
stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania 
cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa wraz z informacją o decyzji 
zostaną skierowane do ogłoszenia we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

7. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji 
zostanie również zamieszczona w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 

8. Doręczenie decyzji następuje zgodnie z art. 40 $ 2 Kpa. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


Dyrektor 
Południowego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Katowicach 
Otrzymuje: Marek OM 
Pani Małgorzata Smuda 


pełnomocnik 

Zakład Produkcji Ciepła „ŻORY” Sp. z o.o. 
ul. Węglowa 11 

44-245 Żory 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 


Starszy Inspektor 
w Południowym Oddziale Terenowym 2 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Katowicach 
f-/ 
Joanna Adamczyk 
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Zakład Produkcji Ciepła „Żory” 


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Węglowa 11, 44-245 Żory 


TARYFA DLA CIEPŁA 


NINIEJ SZA p STANOWI 
AŁĄCZNIK. 
DO DECY ZIL PREZESA URE 


Ai. 
> dnOG.06. LO OKA MLO 5.1047, 1 


Żory 2019 r. 
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Taryfa dla ciepła Zakład Produkcji Ciepła Spółka z 0.0. 
ul. Węglowa 11, 44-245 Żory 


CZĘŚĆ I 
Objaśnienie pojęć zawartych w taryfie 


1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 


Przedsiębiorstwo energetyczne ~ Zakład Produkcji Ciepła „Żory” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła; 

- Żródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła; 

- sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania 
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych; 

- węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub 
parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła 
dostarczanego do instalacji odbiorczych; 

- grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt; 

- obiekt — budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; 

- przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego 
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem 
cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instałacjami odbiorczymi w obiektach; 

- instalacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące 
do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do 
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 

- zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł 
cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, 
w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła; 

- układ pomiarowo - rozliczeniowy — zespół urządzeń służących do pomiaru ilości 
i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania 
należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o 
miarach; 

- zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie 
wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu 
jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany 
powietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 

- nielegalne pobieranie ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym 
albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję 
w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ 
pomiarowo-rozliczeniowy; 

- odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy 

z przedsiębiorstwem energetycznym; 


fx A 
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Taryfa dla ciepła Zakład Produkcji Ciepła Spółka z 0.0. 
ul. Węglowa 11, 44-245 Żory 


CZĘŚĆ II 
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło 


Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia 

w ciepło, która obejmuje: 

- wytwarzanie ciepła na podstawie koncesji z dnia 26 kwietnia 1999 r. 
nr WCC/792/9297/W/3/99/MJ, wraz z późniejszymi zmianami, 

- przesyłanie i dystrybucję ciepła na podstawie koncesji z dnia 26 kwietnia 1999 r. 
nr PCC/830/9297/W/3/99/MJ, wraz z późniejszymi zmianami. 


CZĘŚĆ III 
Podział odbiorców na grupy 


Podziału odbiorców ciepła na grupy taryfowe dokonano według następujących kryteriów: 
- sieci ciepłowniczej, 
- miejsca dostarczania ciepła. 


Wyróżnia się następujące grupy taryfowe: 


Symbol grupy Opis (charakterystyka) grupy taryfowej 
taryfowej 

Grupa Odbiorcy, którzy pobierają ciepło wytworzone w źródle ciepła — 
CB/MK/MM/WP |Ciepłownia „Budryk? - zlokalizowanym w. Ornontowicach 
przy ul. Zamkowej 10, bezpośrednio z sieci ciepłowniczej — „centralne 
ogrzewanie”. Źródło ciepła oraz sieć ciepłownicza są eksploatowane 
| przez przedsiębiorstwo energetyczne. 


Grupa | Odbiorcy, którzy pobierają ciepło wytworzone w źródle ciepła — 
CB/MK/MM/NP |Ciepłownia  „Budryk* — zlokalizowanym w  Ornontowicach 
przy ul. Zamkowej 10, poprzez sieć ciepłowniczą - „centralne 


ogrzewanie” oraz węzeł cieplny. Źródło ciepła, sieć ciepłownicza oraz 
węzeł cieplny są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne. 
Grupa Odbiorcy, którzy pobierają ciepło wytworzone w źródle ciepła — 
CB/MK/Sz/WP |Ciepłownia „Budryk - zlokalizowanym w  Ornontowicach 
przy ul. Zamkowej 10, bezpośrednio z sieci ciepłowniczej — „ogrzewanie 
szybów”. Źródło ciepła oraz sieć ciepłownicza są eksploatowane przez 
przedsiębiorstwo energetyczne. 

Grupa Odbiorcy, którzy pobierają ciepło wytworzone w źródle ciepła — 
CB/MK/SYWP |Ciepłownia „Budryk -— zlokalizowanym w  Ornontowicach | 
przy ul. Zamkowej 10, bezpośrednio z sieci ciepłowniczej — 
„technologia”. Źródło ciepła oraz sieć ciepłownicza są eksploatowane 
rzez przedsiębiorstwo energetyczne. 
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Taryfa dla ciepła Zakład Produkcji Ciepła Spółka z 0.0. 
ul. Węglowa 11, 44-243 Żory 


CZĘŚĆ IV 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy CB/MK/MM/WP 


Wyszczególnienie | Jednostka | Ceny i stawki 
miary opłat 

Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW 65.482,41 
Rata miesięczna | zł/MW/m-c 5.456,87 | 

Cena ciepła zł/GJ 29,74 

Cena nośnika ciepła | zł/m” 21,34 

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 6.767,49 
| Rata miesięczna zł/MW/m-c 563,96 | 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ | 3,87 | 


2. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy CB/MK/MM/NP 


L.p. Wyszczególnienie Jednostka | Ceny i stawki 
miary opłat 
Cena za zamówioną moc cieplną | ZMW 65.482,41 


ka A iaa a p i 
Rata miesięczna | złłMW/m-c 5.456,87 
iR Cena ciepła złGJ | 29,74 | 
3. Cena nośnika ciepła | zł/m? 21.34 
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 17.233,80 
| | 
Rata miesięczna zł/MW/m-c 1.436,15 


zł/GJ 7,63 


] Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 
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3. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy CB/MK/Sz/WP 


L.p. Wyszczególnienie Jednostka | Ceny i stawki 
miary opłat 
din 
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 65.482,41 
l. 
Rata miesięczna | zł/MW/m-c 5.456,87 
2; Cena ciepła zł/GJ 29,74 
3. Cena nośnika ciepła | zł/m” 21,34 
| 4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/łMW 4.485,39 
Rata miesięczna zł/MW/m-c 373,78 
5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 5,80 


4. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy CB/MK/St/WP 


| L.p. Wyszczególnienie Jednostka | Ceny i stawki 
| miary | opłat 
Cena za zamówioną moc cieplną z/MW 65.482,41 
1. 
Rata miesięczna zł/MW/m-c I 5.456,87 
33.4 Cena ciepła | złGJ 29,74 | 
3 Cena nośnika ciepła |. zł/m ia 21,34 
4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 22.350,24 
Rata miesięczna | zł/MW/ńm-c | 1.862,52 | 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 3,29 


5. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się 
przyłączenia nowych podmiotów w okresie obowiązywania taryfy dła ciepła. Jeżeli wystąpi 
taka potrzeba przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy 
i wystąpi o jej zatwierdzenie. 


CZĘŚĆ V 
Zasady ustalania cen i stawek opłat 


Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Energii 
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988) 


FESTEN 


24 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 117 (117) 11 czerwca 2019 r. 


Taryfa dla ciepła Zakład Produkcji Ciepła Spółka z 0.0. 
ul. Węglowa 11, 44-245 Żory 


CZĘŚĆ VI 
Warunki stosowania cen i stawek opłat 


Ustałone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu parametrów 

jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które 

określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 

2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92). 

W przypadkach : 

- niedotrzymania przez strony warunków umowy, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu  pomiarowo- 
rozliczeniowego, 

- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy, 

- nielegalnego pobierania ciepła, 

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 

22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988). 

Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat, przy 

zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). 


CZĘŚĆ VII 
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat 


Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców w sposób przejrzysty 
i zrozumiały o zmianie cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, w ciągu jednego okresu 
rozliczeniowego od dnia tej zmiany. 


mgr inż. Gabriel Krawczyk 
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Katowice, dnia 5 czerwca 2019 r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
0KA.4210.71.2018.JAd 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 


administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 
BIO TERM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 
(zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”), 


zawartego w piśmie z 30 października 2018 r., 


zatwierdzam 
ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na 


okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 


UZASADNIENIE 

W dniu 31 października 2018 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na 
wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. 
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. 
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest 
zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy — Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 44 i art. 45 ustawy - Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Energii 
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988), zwanego w dalszej części 


decyzji „rozporządzeniem taryfowym”. 
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Ustalone w taryfie, ceny wytwarzania ciepła skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo 
w oparciu © uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, zdefiniowany 
w $ 13 rozporządzenia taryfowego, natomiast stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane 
zostały na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, 
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. 


Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 479% §1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (art. 479* Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 300 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy — Prawo energetyczne, taryfa wraz z informacją o decyzji 
zostaną skierowane do ogłoszenia we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

7. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji 
zostanie również zamieszczona w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 

8. Doręczenie decyzji następuje zgodnie z art. 40 $ 2 Kpa. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


Dyrektor 
Południowego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Katowicach 


, [-/ 
Otrzymuje: Marek Miśkiewicz 
Pani Izabela Chińska 
pełnomocnik 


BIO TERM Sp. z o.o. 
ul. Gustawa Morcinka 38 
42-580 Wojkowice 
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 
Starszy Inspektor 
w Południowym Oddziale Terenowym 2 
Urzędu Regulacji Energetyki 


z siedzibą w Katowicach 


f 
Joanna Adamczyk 27 
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BIO TERM Sp. z 0.0. 
42-520 Dąbrowa Górnicza, Al. Zwycięstwa 97 


TARYFA DLA CIEPŁA 


NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
| ZAŁĄCZNIK 
DO DECYZJI PREZESA URE 


z dni03.06 dogr OLA 110 M, LO, JRa 


RTZ AJ Baeta 


Dąbrowa Górnicza, 2019 r. 
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CZĘŚĆ I 
Objaśnienia pojęć zawartych w taryfie 


Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 
— Przedsiębiorstwo energetyczne — BIO TERM Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie 


Górniczej, podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 
przesyłania i dystrybucji ciepła. 

— Źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania 
ciepła. 

— Sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania 
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych. 

— Układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru iłości i parametrów nośnika ciepła, 
których wskazania stanowią podstawę do obliczania nałeżności z tytułu dostarczania 
ciepła. 

— Zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie 
wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego 
obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany 
powietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 

— Odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy 
z przedsiębiorstwem energetycznym. 

— Odbiorca końcowy — odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek. 

— Nielegalne pobieranie ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym 
albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez 
ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez 


układ pomiarowo-rozliczeniowy. 
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CZESC II 
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło 


Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą na podstawie udzielonych 


koncesji w zakresie: 
- wytwarzania ciepła z dnia 31 marca 2016 r. nr WCC/A295/26634/W/OKA/2016/AM ze 


zm., 


- przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 31 marca 2016 r nr 


PCC/1230/26634/W/OKA/2016/AM. 


CZĘŚĆ LI 
Podział odbiorców na grupy 


Podziału odbiorców na grupy dokonano według kryterium miejsca dostarczania ciepła. 


Wydzielone zostały dwie grupy taryfowe 


Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła 
zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Mieszka I 13, za pośrednictwem 
sieci ciepłowniczej. Źródło i sieć są eksploatowane przez przedsiębiorstwo 
energetyczne. 
Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła 
zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Mieszka I 13, za pośrednictwem 
sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych. Źródło, sieć i węzły są 
eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne. 


CZĘŚĆ IV 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 


Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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A3 
netto 


93.951,83 93.951,83 


7.829,32 | 7.829,32 z 
Cena ciepła ZAGI | 50,12 5012 12 


_Cena nośnika RR 


36.478,84 


3.039,90 


2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 


Średnica przyłącza | Jednostka miary | Stawka opłaty 


zł/mb przyłącza 250,00 


zł/mb przyłącza | _ 300,00 


zł/mb przyłącza 


Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zastosowanie znajduje ustawa z dnia 


11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). 


CZĘŚĆ V 
Zasady ustalania cen i stawek opłat 


Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Energii 
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 


oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988). 
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CZĘŚĆ VI 
Warunki stosowania cen i stawek opłat 


Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu parametrów 
jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone 
zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 16, poz. 92). 

W przypadkach : 

- niedotrzymania przez strony warunków zawartej umowy, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy, 

- nielegalnego pobierania ciepła, 

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Energii 
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988). 

Opłaty za nielegalne pobieranie ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat za 
dostarczone ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 


o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). 


CZĘŚĆ VII 
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat 


Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców w sposób przejrzysty 
i zrozumiały o zmianie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu 


rozliczeniowego od dnia tej zmiany. 


Głównyspecjalista ds. 


enf! etycznych 
4 b, 

F Y kad pm 
iz Chińska 
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Katowice, dnia 06 czerwca 2019 r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Nr 0KA.4210.59.2018.ESt1 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibą w Pińczowie, 
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 28 września 2018r., 


zatwierdzam 
ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na 


okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


UZASADNIENIE 


W dniu 1 października 2018 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na 
wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. 
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. 
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest 
zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy — Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy - Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia 
Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988). 
Ustalone w taryfie, przez Przedsiębiorstwo, ceny i stawki opłat skalkulowane zostały na 
podstawie planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy kosztów 
uzasadnionych prowadzenia działalności koncesjonowanej. 

Ustalony okres obowiązywania taryfy uznałem za właściwy z punktu widzenia tak interesów 
samego Przedsiębiorstwa, jak i obsługiwanych przez nie odbiorców. Jest on zbieżny z ustalonym, 
postanowieniem z dnia 17 maja 2019 r., okresem obowiązywania współczynnika korekcyjnego 
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określającego projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz 
zmianę warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania ciepła. 

Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt 1 i art. 479% §1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (art. 479* Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, 
stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania 
cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostaje skierowana 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

7. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2) ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji 
zostanie również zamieszczona, w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
Dyrektor 
Południowego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Katowicach 


Marek Miśkiewicz 


Otrzymuje: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 


ul. Batalionów Chłopskich 173 
28-400 Pińczów 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 
starszy inspektor 


Ewelina Starczynowska 
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PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
SPÓŁKA z 0. 0. W PIŃCZOWIE 
UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 173 
28-400 PIŃCZÓW 


TARYFA DLA CIEPŁA 


NINIEJSZA, TARYFA STANOWI 
ZAŁ ACZNIE 
DO DECYZJI PREZESA URE 


2 6106,96. 204, ZŁĄ ULlo.51.406. Est 1 


PiŃCZÓW, 2019 R. 


PREZES DU 
inż. Robert nia 
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CZĘŚĆ 1 
OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE 


Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 

a) ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze 
zm.), 

b) rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 października 2017 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988), 

c) rozporządzenie systemowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 16, poz. 92), 

d) przedsiębiorstwo energetyczne — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą 
w Pińczowie — podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz 
przesyłania i dystrybucji ciepła, zwane dałej PEC w Pińczowie, 

e) odbiorca ~ każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z PEC w Pińczowie, 

f) źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instałacje służące do wytwarzania ciepła, 

g) lokalne źródło ciepła — zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację 
odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie, 

h) sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania 
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 

i) przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła 
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub 
źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach, 

J) węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub 
parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do 
instalacji odbiorczych, 

k) grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt, 

|) zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny 
lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, 
w których zainstałowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła, 

m) zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w 
warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami 
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do 
zapewnienia: 

- pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza 
w pomieszczeniach, 

- utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

- prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 

n) obiekt- budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi, 

o) układ pomiarowo — rozliczeniowy —zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu 
dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach. 


PREZES U 
inż. Robert cza 
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CZĘŚĆ 2 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ 
Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO 


PEC w Pińczowie prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie 

koncesji udzielonych przez Prezesa URE w zakresie: 

- wytwarzania ciepła z dnia 10 lipca 2009 r, Nr WCC/1195/18682/W/OŁO/2009/TB 
(ostatnia zmiana z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr OKA.4110.78.2017.201 8.AM), 

~ przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 10 lipca 2009 r., Nr PCC/1167/18682/W/OŁO/2009/TB 
(ostatnia zmiana z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr PCC/1167A/18682/W/0ŁO/2011/HZ). 


CZĘŚĆ 3 
PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE 
Odbiorcom dostarczane jest ciepło w nośniku wodnym. Podziału odbiorców na grupy taryfowe 
dokonano ze względu na: 


a) źródło ciepła, 
b) miejsce dostarczania ciepła. 


Grupa la - odbiorcy zasilani w ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym 
w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 173 poprzez sieć ciepłowniczą. 


Grupa Ib - odbiorcy zasilani w ciepło wytworzone w kotłowni zlokalizowanej 
w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 173 poprzez sieć ciepłowniczą, 
grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze. 


Grupa 2 - odbiorcy zasilani w ciepło bezpośrednio z lokalnych źródeł ciepła opalanych 
węglem kamiennym zlokalizowanych w Pińczowie. 


Grupa 4 - odbiorcy zasiłani w ciepło bezpośrednio z lokalnych źródeł ciepła opalanych 
gazem ziemnym zlokalizowanych w Pińczowie. 
CZĘŚĆ 4 
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT 
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców należących do grup taryfowych la i Ib: 


Wartość 


L.p. 
Grupa ła Grupa 1b 
Cena 
za zamówioną moc złłMW 184.139,04 184.139,04 
cieplną 
zł/MW/m-c 15.344,92 15.344,92 
Zup pahna 


Z upo i 
sgg 


Wyszczególnienie Jednostka miary 


Rata miesieczna 


3 
RA A 
fan 


inż. Robert Ćwiśrtnia 
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Cena 


nośnika ciepła zł/m” 33! 5,51 
Stawka opłaty 
stałej za usługi zł/łMW 3.066,48 33.127,68 
4. przesyłowe 
Rata miesięczna | zł/MW/m-c 255,54 2.760,64 
Stawka opłaty i 
Ś; zmiennej za usługi zł/GJ 1,09 5,86 
przesyłowe 


1.2. Stawki opłat dla odbiorców należących do grup taryfowych 2 i 4: 


Wartość 
Wyszczególnienie Jednostka miary > 
Grupa 2 Grupa 4 
Stawka opłaty 
miesięcznej za zł/MW 20.877,34 14.673,51 
zamówioną moc cieplną 
lz 
Stawka opłaty za ciepło 41,75 51,51 


1.3. Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia 
nowych podmiotów. Jeżeli wystąpi taka potrzeba PEC w Pińczowie niezwłocznie dokona 
niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie. 


CZĘŚĆ 5 
ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT 


Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy dła ciepła, zostały ustalone zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 45 i 46 ustawy oraz w rozporządzeniu taryfowym. 


CZĘŚĆ 6 
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT 


Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów 
jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone 
w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego. 
W przypadkach: 

- niedotrzymania przez strony warunków umowy, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 


NACE H 


PREZES Z DU 


inż. Robert Gwiertnia 
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- udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy, 
- nielegalnego pobierania ciepła, 
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 


Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, 
przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. 2018 r. poz. 2174 ze zm.). 


CZĘŚĆ 7 
ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT 


PEC w Pińczowie powiadomi odbiorców w sposób przejrzysty i zrozumiały o zmianie cen i stawek 
opłat za dostarczone ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany. 


PREZES Z DU 
inż. RobóFr Ciedrinia 
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